15TH TITL COLLABORATIVE STUDY 


SAMPLE C7 

INDUSTRY MONITOR 15 


TPM 

PUFF 

WATER 

NICOTINE 

TAR 

(mg/cigt) 

COUNT 

(mg/cigt) 

(mg/cigt) 

(mg/cigt) 

24.34 

9.30 

4.424 

1.295 ’ 

18.621 

23,66 

9.38 

3.807 

HUH 


23.76 

9.28 

4.361 

1,232 

18.166 

22.92 

9.14 

3,596 

1.260 

18.063 

21.90 

9.48 

3.491 

1.211 


22.08 

9.22 

3.132 

1.165 

17.783 

22.16 

9.00 

3.672 

1.176 

17.312 

22.12 

9.44 

4.013 

1.186 

16.921 

21.50 

9,20 

3.715 

1.149 

16.636 

24.22 

9.20 

4.339 

1.265 

18.616 

23.36 

8.94 

4.129 

1.202 

18.029 

23.36 

8.88 

4.226 


17.887 

22.34 

9.16 

3.610 ' 

1.200 

17.530 

25.28 

9.74 

5.102 

1.257 

18.922 

24.00 

9.06 

4.474 

1.345 

18.180 

23.50 

9.34 

3.391 

1.192 

17.276 

21.86 

9.80 -p 


1.258 


22.88 

9.66 

3.889 

1,198 

17.792 

25.18 

9.36 

4.704 

1.314 

| 

24.02 

9.24 

4.287 

1.278 



t = tar outlier per the M.A.D. test, 
n = nicotine outlier per the M.A.D. test, 
p = puff count outlier per the M.A.D. test, 
x = associated data deleted per nicotine and/or tar outlier. 


AVERAGES 


i 

i TPM 

(mg/cigt) 

PUFF 

COUNT 

WATER 

(mg/cigt) 

NICOTINE 

(mg/cigt) 

TAR 

(mg/cigt) 

Ave ! 

23.22 

9,26 

4.017 

1.236 

17.969 

S.D. 

|. 1-11 . 

0.22 

0.483 

0.053 

0.673 

n i 

20 

19 

20 

20 

20 


DOC CODE: P0622 


Page 9 of 10 


PM3000880973 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/ggyk0001 











































































